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przeżywszy lat 36, zmarła nagle dnia ll. czerwca 1914 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z „Collegium medicum* przy ulicy Grzegórzeckiej wprost na cmentarz 
nastąpi w niedzielę d. 14. b. m. o godz. 4. po południu, na który-to smutny obrzęd stroskany 
mąż wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy „Goncordia” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


